HILARY CZERLUNCZAKIEWICZ 


c. k. adjunkt sądowy i obywatel m. Przemyśla, 


zmarł w Krakowie dnia S Sierpnia 1875 r. w 4 r. życia swego. 


= SSO Ga 


W smutku pograzeni bracia zapraszają pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które nastąpi we Wtorek dnia 10 Sierpnia 


b. r. o godzinie 5 po południu z kościoła św. Norberta (ulica Wiślna) na cmentarz główny. 


Kraków — Drukarnią Uniwersytecka 1875. 


